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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОКСИПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ДЛЯ ЗАТОРМАЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ 


При микроскопическом изучении простейших (Рго{фогоа) прежде всего необходимо’ 
добиться затормаживания их движения. Используемые для этой цели вещества имеют 
ряд недостатков. Так, агар, желатина и некоторые другие вызывают значительные из- 
менения формы и внутренних структур этих организмов (РеппаКк, 1953). Недостатком 
некоторых наркотических и отравляющих веществ — хлористый магний (Огарезсо, 1960), 
дистилированная вода и сульфат никеля (Еуапѕ, 1964), новокаин и др.— является то, 
что промежуток времени между вызванным замедлением движения простейшего и на- 
чалом его распада очень короткий. Раствор метилцеллюлозы — практически инертное 
вещество и позволяет вести исследование простейших в течение нескольких часов (Реп- 
пак, 1953; Віск, 1972). Однако это дорогостоящий импортный реактив и, кроме того, 
при длительном хранении его в растворе образуются твердые частицы, затрудняющие 
нахождение мелких НоЇіоѓгісһа. Мы предлагаем использовать раствор оксипропилцеллю- 
лозы, которая вырабатывается отечественной промышленностью и при хранении ее 
в растворе не образуются мелкие частицы. 

Раствор приготавливается следующим образом: 1 часть оксипропилцеллюлозы 
(в обычном состоянии твердое вещество) заливают 4—6 весовыми частями горячей во- 
ды (60—80° С) и интенсивно взбалтывают, после чего оставляют на 1—2 дня. Жела- 
тельно время от времени раствор взбалтывать. После образования раствора необходи- 
мой вязкости можно приступить к исследованию простейших, которое мы предлагаем 
проводить в висячей капле, что позволяет в случае неудачного отлова быстро сменить 
каплю, а также облегчает нахождение мелких инфузорий и жгутиконосцев. При одно- 
временном исследовании в одной капле нескольких простейших с различной скоростью 
движения следует капнуть немного раствора около исследуемой капли и соединить их 
мостиком, через который можно постепенно повышать вязкость исследуемой капли. 
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